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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat volgens een meerderheid van de werknemers van 
ggz-instellingen de afbouw van bedden in een onverantwoord tempo 
gaat; 

constaterende dat op grote schaal de normen voor wachttijden in de ggz 
overschreden worden; 

constaterende dat er toenemende signalen zijn dat het extramurale ggz 
zorgaanbod onvoldoende is; 

verzoekt de regering, een pas op de plaats te maken met de afbouw van 
bedden totdat de wachtlijsten in de intramurale ggz zijn verdwenen en de 
extramurale ggz voorzieningen op orde zijn, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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